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land 529 

Abwärme-Emittenten 

-— typische Abgaben 530 

Abwasser 

— kontaminiert, Bundesrepublik Deutsch- 
land 298 

— Strahlenschutzrecht, 
Deutschland 298 

Abwasserradioaktivität 527 


Bundesrepublik 


Bundesrepublik 


- kontaminiertes Abwasser, Bundesrepublik 
Deutschland 298 
— Strahlenschutzrecht, 
Deutschland 298 
Aquivalentdosis 37 

Aerosole 330 

AGF, s. Arbeitsgemeinschaft der Großfor- 
schungseinrichtungen 

AGR-Reaktoren 

— Betriebsergebnisse, Großbritannien 23 

Genehmigungserteilung, Großbritannien 
27 


Bundesrepublik 


— Weiterentwicklung, Großbritannien 28 

Aguirre-Forschungsreaktor, Chile 40 

AIDN, s. Association Internationale du Droit 
Nucleaire 

AIPA-Studie, USA 365 

Akkuyu-Kernkraftwerksprojekt, Türkei 249 

Aktiniden-Verbrennung 511 

Almaraz-1-Kernkraftwerk, Spanien 246 

Almaraz-2-Kernkraftwerk Spanien 246 

Almelo-U eicher ‚ Nieder- 
lande 72,73 

AM-1-Kernkraftwerk, Sowjetunion 244 

Anhörungsverfahren, Bundesrepublik 
Deutschland 22 

Antici Transients Without Scram 
(ATWS) 365 

Arbeitsausnutzung 

- Kraftwerke, Bundesrepublik Deutsch- 
land 543; USA 591 

-— Kernkraftwerke, Welt 138, 178, 492; 
Europa 592; Bundesrepublik Deutsch- 
land 417, 475, 543; USA 591 

— Vergleich nuklear/konventionell, USA 591 
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Arbeitsgemeinschait der Großforschungs- 
einrichtungen (AGF), Bundesrepublik 
Deutschland 393 

— ASA-Energiestudien, 
Deutschland 394 

ASA, s. Programm Angewandte Systemana- 
Iyse 

Ascö-1-Kernkraftwerk, Spanien 246 

Ascö-2-Kernkraftwerk, Spanien 246 

Association Internationale du Droit Nucleai- 
re (AIDN), Welt 91 

Atomgesetz-Novellierung, 
Deutschland 78 

Atomic Energy Act of 1954, USA 413 

Atomrecht, s. auch Genehmigungsverfahren, 
Welt 65, 91, 570, 572, 599; Bundesrepu- 
blik Deutschland 18, 78, 298, 472, 566; 
USA 41, 413 


Atomstromerzeugung, Welt 139; EG 592 

ATWS, s. Anticipated Transients Without 
Scram 

Außenhandel 

— kerntechnische Erzeugnisse, Bundesrepu- 
blik Deutschland 532, 536 
(1975-1977) 

AUWARM-Versuchsanlage, Bundesrepublik, 
Deutschland 339 

AVR-Versuchskernkraftwerk, Bundesrepu- 
blik Deutschland 31, 165, 411, 422 

— Aktivitätsabgabe 32 

— Betriebsdiagramm 423 

- Kühlgasaktivität 32 

— Strahlenbelastung 32 

Verfügbarkeit 31 

Versuchsprogramm 32 


Bundesrepublik 


Bundesrepublik 


Barsebeck-2-Kernkraftwerk, Schweden 40 

Becquerel, Welt 36 

Belleville-Kernkraftwerksprojekt, 
reich 233 

Berkeley-Kernkraftwerk, Großbritannien 24 

Berstsicherheit 

— Reaktordruckbehälter, 
Deutschland 354 

Berufliche Strahlenbelastung, Bundesrepu- 
blik Deutschland 513 

Beschäftigungseffekt 

- Kraftwerksbau, Bundesrepublik Deutsch- 
land 280 

Bestrahlte Kernbrennstoffe 

— Anfall 1977-2000, Welt 597 

Bestrahlungseinricht 

Kernbrennstoffe, 
Deutschland 467 


Frank- 


Bundesrepublik 


Bundesrepublik 


gskapsel, Bundesrepublik 
Deutschland 467 


Bethe-Tait-Leistungsexkursionen, Bundes- 
republik Deutschland 120 


Biblis-A-Kernkr Bundesrepublik 

Deutschland 165, 479 
Betriebsdiagramm 479 
Biblis-B- 

Deutschland 165, 480 
— Betriebsdiagramm 481 
Biblis-C-Kernkraftwerk, 

Deutschland 170, 175 


Bilibino-1-Kernkraftwerk, Sowjetunion 244 
Bilibino-2-Kernkraftwerk, Sowjetunion 244 
Bilibino-3-Kernkraftwerk, Sowjetunion 244 


Bilibino-4-Kernkraftwerk, Sowjetunion 40, 
244 

Bjelojarsk-1-Kernkraftwerk, 
244 


Bundesrepublik 


Bundesrepublik 


Sowjetunion 


Sowjetunion 


Blockgrößen 

— Entwicklung 1953-1977, Bundesrepublik 
Deutschland 542 

BMFT, s. Bundesminister für Forschung und 
Technologie 

BN-350-Kernkraftwerk, Sowjetunion 244 

BN-600-Schnellbrüter-Kernkraftwerk, So- 
wjetunion 245 

BNFL (BNF Ltd.), s. British Nuclear Fuels Ltd. 

BOR-60-Kernkraftwerk, Sowjetunion 244 


Borken-Kernkraftwerk (KWB), Bundesrepu- 
blik Deutschland 170, 177 


Bradwell-Kernkraftwerk, Großbritannien 24 


Brasilien-Nuklearabkommen, Bundesrepu- 
blik Deutschland 273 


B I t-Dauerlager, 

Brennelemente 

— Aktivitätsinventar 402 

— Betriebsverhalten, 
Deutschland 190 

— Dauerlager 401, 465 

— für Hochtemperaturreaktoren 366 

— für Leichtwasserreaktoren 366 

- PuO,/UO, 511 

— Radiotoxizität 353 

— für Schnelle Reaktoren 367 

— Werkstoffe 366 


401, 465 


Bundesrepublik 


Brennelementherstellung 
— Weltbedarf 597 


Brenne 

Kernkraftwerk 465 

Brennei t-Zwischenlager 465 
Brennstoffkreislauf, s. Kernbrennstoffe 


Brennstofftabletten 
— Plastifizieren 519 
— Rißbildung 519 


B ver 
Schadstoffemissionen 525 


4 

ER 
| 


Brennstoffzyklen 
- alternative 510 
— Einteilung 347 
— Entsorgung 347, 353 
Plutonium 510 
Proliferation 347 
radiologische Umweltbelastung 353 
Ressourcen-Schonung 
Thorium 510 
- Uran 510 
British Nuclear Fuels Ltd. (BNF Ltd.), Groß- 
britannien 27 
Brokdorf-Kernkraftwerk > Bundesrepu- 
blik Deutschland 170, 17 
Bruce-1-Kernkraftwerk, 40 
„Bruno Leuschner‘-Kernkraftwerk, s. Nord 
Brunsbüttel-Kernkraftwerk (KKB), Bundes- 
republik Deutschland 165, 476 
- Betriebsdiagramm 477 
— Störfall 389, 390 
Brunswick-1-Kernkraftwerk, USA 40 
Brutrate 510 
Brutreaktoren, schnell, s. Schnelle Brutreak- 
toren 
Brutreaktoren, thermisch, Bundesrepublik 
Deutschland 29; USA 29 
Bruttosozialprodukt 
— Außenhandelsabhängigkeit, Bundesrepu- 
blik Deutschland 281 
Bugey-2-Kernkraftwerk, Frankreich 229 
Bugey-3-Kernkraftwerk, Frankreich 229 
Bugey-4-Kernkraftwerk, Frankreich 229 
Bugey-5-Kernkraftwerk, Frankreich 229 
Bundesausgaben für Atomenergie, Bundes- 
republik Deutschland 537 
deshaushaltspl für Atomenergie, 
Bundesrepublik Deutschland 537 
Bundesminister für Forschung und Techno- 
logie (BMFT) 
— Haushaltsplan 1979, 
Deutschland 537 
BWR, s. Siedewasserreaktoren 


Bundesrepublik 


Calder Hall-Reaktor, Großbritannien 24 

Calvert Cliffs-2-Kernkraftwerk, USA 40 

Capenhurst-Urananreicherungsanlage, 
Großbritannien 72 

Carnsore Point-Kernkraftwerksprojekt, Ir- 
land 235 

Cattenom-1-Kernkraftwerksprojekt, Frank- 
reich 233 

Cattenom-2-Kernkraftwerksprojekt, Frank- 
reich 233 


CFR-Schnellbrüterkernkraftwerksprojekt, 
Großbritannien 235 


Chapelcross-Reaktor, Großbritannien 24 
Chinon B-1-Kernkraftwerk, Frankreich 232 
Chinon B-2-Kernkraftwerk, Frankreich 232 
Chinshan-1-Kernkraftwerk, Taiwan 40 
CIRENE-Kernkraftwerk, Italien 236 


CO,-Effekt 
- Klima 531 


Cofrentes-Kernkraftwerk, Spanien 247 


Commercial Fast Reactor (CFR), s. CFR- 
Schnellbrüterkernkraftwerksprojekt 


Creys-Malville-Kernkraftwerk, Frankreich 
233 


Cruas-1-Kernkraftwerk, Frankreich 232 
Cruas-2-Kernkraftwerk, Frankreich 232 
Cruas-3-Kernkraftwerk, Frankreich 232 
Cruas-4-Kernkraitwerk, Frankreich 232 
Crystal River-3-Kernkraftwerk, USA 40 


Culham, Fusionsforschungszentrum, Groß- 
britannien 458 


Dampierre-1-Kernkraftwerk, Frankreich 231 
Dampierre-2-Kernkraftwerk, Frankreich 231 
Dampierre-3-Kernkraftwerk, Frankreich 231 


Dampierre-4-Kernkraftwerk, 
reich 231 


DAtF, s. Deutsches Atomforum 

Dekontamination 369 

Dekontaminierungsanlagen, 
blik Deutschland 299 

Denaturierter Kreislauf 350 

Denting-Korrosionseffekte 368 

Department of Energy (DOE), USA 41 

Deutsche Gesellschaft für Wiederaufarbei- 
tung von Kernbrennstoffen mbH (DWK), 
Bundesrepublik Deutschland 343 

Deutsches Atomforum (DAtF), Bundesrepu- 
blik Deutschland 17, 214 

DFR-Reaktor, Großbritannien 40 

Diorit-Forschungsreaktor, Schweiz 40 

DOE, s. Department of Energy 

Doel-3-Kernkraftwerk, Belgien 225 

Doel-4-Kernkraftwerk, Belgien 226 

Doppelkontrollen 

— NV-Vertrag, Welt 572 

— Verifikationsabkommen, Welt 572 

Dosisri ikob ieh Yy 514 

Druckwasserreaktoren (PWR) 

— Arbeitsausnutzung, Welt 180 

-— Vorlaufzeiten, Bundesrepublik Deutsch- 
land 578 

— Zeitausnutzung, Welt 181 

Dukovany-Kernkraftwerk, Tschechoslowa- 
kei 249 

Dungeness A-Kernkraftwerk Großbritan- 
nien 24 

Dungeness B-Kernkraftwerk, Großbritan- 
nien 234 

DWK, s. Deutsche Gesellschaft für Wieder- 
aufarbeitung von Kernbrennstoffen mbH 


Bundesrepu- 


Economic Regulatory Administration (ERA), 
USA 43 

EIA, s. Energy Information Administration 

Einsparmaßnahmen 372 

Elektrizitätserzeugung 

— Entwicklung, Bundesrepublik Deutsch- 
land 114 

— Kosten, 
land 114 

— Kostenstudie, Bundesrepublik Deutsch- 
land 114 


Elektrizitätsverbrauch 

— Entwicklung, Bundesrepublik Deutsch- 
land 95 

Kundengruppen, 
Deutschland 95 

— Zuwachsraten, Bundesrepublik Deutsch- 
land 283 


Elektrizitätswirtschaft 1966/76 

— Brutto-Erzeugung, Bundesrepublik 
Deutschland 94 
Brutto-Stromerzeugung nach Energieträ- 
gern, Bundesrepublik Deutschland 94 
Engpaßleistung, Bundesrepublik Deutsch- 
land 
Engpaßleistung nach Energieträgern, 
Bundesrepublik Deutschland 94 
Kernenergie, Bundesrepublik Deutsch- 
land 94 
Primärenergieverbrauch, Bundesrepublik 
Deutschland 94 


Elektrizitätswirtschaft 1977 
— Kernenergie, Bundesrepublik Deutsch- 
land 540 


Emissionen 

- Kraftwerke 524 

- Wiederaufarbeitungsanlagen 528 

Endenergiebedarf 

- Energieträger, Bundesrepublik Deutsch- 
land 276 
Haushalte, 
land 276 
Industrie, 
land 277 
Kleinverbraucher, 
Deutschland 276 
Verkehr, Bundesrepublik 
land 276 


Bundesrepublik Deutsch- 


Bundesrepublik 


Bundesrepublik Deutsch- 


Bundesrepublik Deutsch- 
Bundesrepublik 


Deutsch- 


Endenergieverbrauch 

— Entwicklung, Bundesrepublik Deutsch- 
land 394 

— fossile Energie, Bundesrepublik Deutsch- 
land 278 
Haushalte, 
land 278 
Industrie, Bundesrepublik 
land 278, 394 
Kleinverbraucher, 
Deutschland 278 
nichtenergetischer Verbrauch, Bundesre- 
publik Deutschland 453 
Strom, Bundesrepublik Deutschland 278 
Verkehr, Bundesrepublik Deutsch- 
land 278 

Endinger für radioaktive Abfälle 
Betrieb, Bundesrepublik Deutschland 78 

- Errichtung, Bundesrepublik Deutsch- 
land 78 
Planfeststellungsbeschluß, Bundesrepu- 
blik Deutschland 80 
Rechtsfragen, Bundesrepublik Deutsch- 
land 78 

— Zuständigkeit, Bundesrepublik Deutsch- 
land 

End 

— Einlagerungsgeometrie, Welt 45 

— hochaktive Abfälle, Welt 45 

— Mengen, Welt 45 


ENEL-5-Kernkraftwerksprojekt, Italien 237 

ENEL-6-Kernkraftwerk, Italien 236 

ENEL-7-Kernkraftwerksprojekt, Italien 237 

ENEL-8-Kernkraftwerk, italien 236 

Energiebedarf, Welt 71; Bundesrepublik 
Deutschland 276 

Energiedosis 37 

Energi i 

- Möglichkeiten, Bundesrepublik Deutsch- 
land 213, 274 


Bundesrepublik Deutsch- 
Deutsch- 


Bundesrepublik 


Energieerzeugung 

—- Kapitalbedarf 462 

Energieforschung 

- Programm 1977/80, 
Deutschland 275 

Energiepolitik, Europa 371; 
blik Deutschland 269, 276 

- Forderungen, Bundesrepublik Deutsch- 
land 213 

Energieprognosen, Welt 216 

Energieprogramm, Bundesrepublik 
Deutschland 275 

— 2. Fortschreibung, Bundesrepublik 
Deutschland 124, 191, 216, 269 

— Investitionsvolumen, Bundesrepublik 
Deutschland 577 

— Kernenergie, Bundesrepublik Deutsch- 
land 191 

Energiequellen, Welt 70 

— regenerative, Bundesrepublik Deutsch- 
land 283 

— Umweltaspekte 372 


Energierohstoffe, Welt 393; Bundesrepu- 
blik Deutschland 274 


Energiesituation 

— ASA-Systemanalyse 395 

Energiesparpotential 463 

— Endenergie, Bundesrepublik Deutsch- 
land 278 

— Primärenergie, Bundesrepublik Deutsch- 
land 278 

Energiestrategien 461 

Energieträger 

— Haushalte, 
land 277 

— Industrie, 
land 277 

— Kleinverbraucher, 
Deutschland 277 


Energieumsetzung 

— fossil, Bundesrepublik Deutschland 327 

- nuklear, Bundesrepublik Deutsch- 
land 327 

Energieverbrauch 

— Entwicklung, Bundesrepublik Deutsch- 
land 277, 394 

— Industrie, spez. Energieverbrauch 394 

— Raumheizung, Bundesrepublik Deutsch- 
land 399 


Bundesrepublik 


Bundesrepu- 


Bundesrepublik Deutsch- 


Bundesrepublik Deutsch- 


Bundesrepublik 
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Energieverbraucher 397 

Energieversorgung, 
Deutschland 274 

- Engpässe, Bundesrepublik 
land 275 
Entwicklung, Bundesrepublik Deutsch- 
land 213 
Konzept der Bundesregierung, Bundesre- 
publik Deutschland 215 
Langzeitprobleme, Welt 66 
Prognosen, Welt 66 
Sekundärenergieträger 398 
Umweltbelastung, Bundesrepublik 
Deutschland 275 

Energiewirtschaft 

- Finanzierung, Bundesrepublik Deutsch- 
land 576 

Gesamtplanung, 
Deutschland 399 

- Kredite, Bundesrepublik 
land 576 


Energy Information Administration (EIA), 
USA 43 


Bundesrepublik 


Deutsch- 


Bundesrepublik 


Deutsch- 


Energy Research and Development Admini- 
stration (ERDA), USA 41 


Engpaßleistung 1977, 
Deutschland 542 

Entsorgung, Bundesrepublik 
land 212, 326, 334 

— Verursacherprinzip, 
Deutschland 342 


Entsorgungskonzept, Bundesrepublik 
Deutschland 126, 328, 342 


Entsorgungsvorsorge, Bundesrepublik 
Deutschland 217 

- Grundsätze, Bundesrepublik Deutsch- 
land 346 


Entsorgungszentrum, Bundesrepublik 
Deutschland 210, 214, 326 

— Anlagen, Bundesrepublik 
land 328 
Betrieb, Bundesrepublik Deutschland 78 
Erfahrungsstand, Bundesrepublik 
Deutschland 329 
Errichtung, Bundesrepublik 
land 78 
F & E-Arbeiten, Bundesrepublik Deutsch- 
land 142 
Kapazität, 
land 346 
Organigramm, Bundesrepublik Deutsch- 
land 343 
Projektierung, Bundesrepublik Deutsch- 
land 342 
Rahmenterminplan, 
Deutschland 345 
Rechtsfragen, Bundesrepublik Deutsch- 
land 78 
redundante Systeme, 
Deutschland 346 
Sicherheit, Bundesrepublik 
land 332 
Sicherheitsbericht, 
Deutschland 344 
Störfallrisiko, Bundesrepublik Deutsch- 
land 333 
Strahlenbelastung, 
Deutschland 332 

- Teilprojekte, Bundesrepublik Deutsch- 
land 344 


Environmental Protection Agency (EPA), 
USA 41 


Bundesrepublik 


Deutsch- 


Bundesrepublik 


Deutsch- 


Deutsch- 


Bundesrepublik Deutsch- 


Bundesrepublik 


Bundesrepublik 
Deutsch- 


Bundesrepublik 


Bundesrepublik 


EPA, s. Environmental Protection Agency 
ERA, s. Economic Regulatory Administration 


ERDA, s. Energy Research and Development 
Administration 


Erdbebenrisiko, Mitteleuropa 285; Bundes- 
republik Deutschland 285 


Erdbebensicherheit 368 
Erdölvorräte, Welt 71 
Euratom-Kontrollsystem, Europa 573 


EUROCHEMIC (Wiederaufarbeitungsanla- 
ge), Europa 328, 343 


Exportbeschränkungen 
- Nuclear Suppliers Group, Welt 571 
— NV-Vertrag, Welt 571 


Exportgesetzgebung, USA 272, 413 


Exportkontrollgesetz, USA 209, 272, 413 
— Auswirkungen, USA 290 
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Exportprobleme, Bundesrepublik Deutsch- 
land 281 


Exportrestriktionen, USA 209 


Farley-1-Kernkraftwerk, USA 40 
FBR-Baulinie, Sowjetunion 245 

FEA, s. Federal Energy Administration 
— Energy Administration (FEA), 


Federal Energy Regulatory Commission 
(FERC), USA 43 

Federal Power Commission (FPC), USA 41 

FERC, s. Federal Energy Regulatory Com- 
mission 

Fernenergie 371 

Energieflußschema, 
Deutschland 457 

- nuklear, Bundesrepublik Deutschland 456, 
457 


Fernwärme 371 
— Potentiale, Bundesrepublik Deutschland 
454 


Fernwärmeversorgung 
— Gesamtstudie, Bundesrepublik Deutsch- 
land 454 


Fessenheim-1-Kernkraftwerk, Frankreich 40 


Fessenheim-2-Kernkraftwerk, Frankreich 40, 
229 


Finanzierung 
— Kernkraftwerke, Bundesrepublik Deutsch- 
land 576 


Flamanville-1-Kernkraftwerk, Frankreich 232 
Flamanville-2-Kernkraftwerk, Frankreich 232 


Forschungsreaktoren, Bundesrepublik 
Deutschland 470 


Forsmark-1-Kernkraftwerk, Schweden 240 
Forsmark-2-Kernkraftwerk, Schweden 240 
Forsmark-3-Kernkraftwerk, Schweden 241 
Fort St. Vrain-Kernkraftwerk, USA 412 
FPC, s. Federal Power Commission 
Fukushima-5-Kernkraftwerk, Japan 40 
Full Scope Safoguarde-Prinzip, USA 415 


Fusi trum Culham, Groß- 
britannien 458 


Fusionskraftwerke 370 


Fusionsreaktoren 
-— Entwicklung 370; Europa 458; USA 
582 


Bundesrepublik 


- Tritium 523 
Fusionstechnologie 370 


Gasgekühlte Reaktoren (GCR), Großbritan- 
nien 24; Italien 24; Japan 24 

- Arbeitsausnutzung, Welt 180 

— Zeitausnutzung, Welt 181 

GCR, s. Gasgekühlte Reaktoren 

Genehmigungsverfahren, Bundesrepublik 
Deutschland 18 

— Rechtsunsicherheit, 
Deutschland 473 

Gesellschaft für Reaktorsicherheit (GRS) 
mbh, Bundesrepublik Deutschland 136 

Risikostudie 136 

Gesellschaft für Strahlen- und Umweltfor- 
schung (GSF) mbH, Bundesrepublik 
Deutschland 142 

Gewässerbelastung 

— Abwärme 529 


GKN-1-Kernkraftwerk, s. Neckar 
Gösgen-Däniken-Kernkraftwerk, Schweiz 
242 


Bundesrepublik 


Gorleben-Salzstock, 
Deutschland 338 


Graben-1-Kernkraftwerksprojekt, Schweiz 
243 


Grafenrheinfeld-Kernkraftwerk (KKG), Bun- 
desrepublik Deutschland 168, 170 


Bundesrepublik 


— B-1-Kernkraftwerk, Frankreich 
— B-2-Kernkraftwerk, Frankreich 
B-3-Kernkraftwerk, Frankreich 
Een B-4-Kernkraftwerk, Frankreich 


Gray, Welt 36 

Grohnde-Kernkraftwerk (KWG), Bundesre- 
publik Deutschland 169, 170 

GRS, s. Gesellschaft für Reaktorsicherheit 

GSF, s. Gesellschaft für Strahlen- und Um- 
weltforschung 

Gundremmingen-Kernkraftwerk (KRB), Bun- 
desrepublik Deutschland 165, 418 


Gundremmingen-Kernkraftwerk (KRB Il-B u. 
C), Bundesrepublik Deutschland 170, 
172 


Hamm-Kernkraftwerk (KKH), Bundesrepu- 
blik Deutschland 170, 175 


Hartlepool-Kernkraftwerk, 
nien 27, 234 
HBK-Projekt (Projekt HTR-Brennstoffkreis- 
lauf), Bundesrepublik Deutschland 412 
HD-1-Forschungsreaktor, Bundesrepublik 
Deutschland 40 
HDR-Projekt, 
land 361 
HEDL-TRIGA-Forschungsreaktor, USA 40 
Helium 
- Eigenschaften 403 
- - Zustandsgleichung 403 
Heysham-Kernkraftwerk, Großbritannien 
27, 234 


Großbritan- 


Bundesrepublik Deutsch- 


m-B-Kernkraftswerksprojekt, Groß- 

britannien 235 

HHT-Kernkraftwerk, 
Deutschland 409 

HHT-Projekt (Hochtemperaturreaktor mit 
Heliumturbine), Bundesrepublik Deutsch- 
land 195, 409, 425 

Hinkley Point A-Kernkraftwerk, Großbritan- 
nien 23, 24 

Hinkley Point B-1-Kernkraftwerk, Großbri- 
tannien 23 

— Reaktorschnitt 25 

Hinkley Point B-2-Kernkraftwerk, Großbri- 
tannien 40 

HKV, s. Hydrierende Vergasung von Kohle 

Hochaktive Abfälle, s. auch Radioaktive Ab- 
fälle, Bundesrepublik Deutschland 342 

Gefährdungspotential 353 

- relative Toxizität 343 

Hochdruck-Schwellkapsel, 
Deutschland 467 

Hochtemperaturreaktoren (HTR) 

-— Prototypreaktoren, USA 484 

— Weiterentwicklung, Bundesrepublik 
Deutschland 408 

Wiederaufarbeitung, 
Deutschland 288 

Hochtemperaturreaktor mit Heliumturbine, s. 
HHT-Projekt 

HSL-Kernkraftwerksprojekt, Finnland 228 

HTR s. Hochtemperaturreaktoren 

HTR-Projekte 

Übersichtsterminplan, 
Deutschland 410 

Hunterston A-Kernkraftwerk, Großbritan- 
nien 23, 24 

Hunterston B-1-Kernkraftwerk, Großbritan- 
nien 23 

Hunterston B-2-Kernkraftwerk, Großbritan- 
nien 40 

HWR, s. Schwerwasserreaktoren 

Hydrierende Vergasung von Kohle (HKV), 
Bundesrepublik Deutschland 456 


Bundesrepublik 


Bundesrepublik 


Bundesrepublik 


Bundesrepublik 


REN, 
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IAEO, s. Internationale Atomenergie-Organi- 
sation 

ICRP, s. International Commission on Radio- 
logical Protection 

Ignalin-1-Kernkraftwerksprojekt, Sowjet- 
union 245 

Ignalin-2-Kernkraftwerksprojekt, Sowjet- 
union 245 

NASA, s. International Institute for Applied 
Systems Analysis 

Ikata-1-Kernkraftwerk, Japan 40 

Immissionen 526 

— Kernkraftwerke 527 

INFA, s. International Nuclear Fuel Authority 

INFCE, s. International Nuclear Fuel Cycle 
Evaluation 

INLA, s. International Nuclear Law Associa- 
tion 

International Commission on Radiological 
Protection (ICRP), Welt 513 

Internationale _Atomenergie-Organisation 
(IAEO), Welt 90 

- Generalkonferenz 1977 90 

- Kontrollabkommen 572 

Kontrollabkommen, Plutoniumlagerung, 
Welt 274 

— Sicherheitskontrollen 34, 90, 209, 414 

— Technische Hilfe 

Internationale Strahlenschutzkommission, s. 
International Commission on Radiological 
Protection 

International Institute for Applied Systems 
Analysis (lIASA) 

— Energiebedarfsprognose, Welt 68 

International Nuclear Fuel Authority (INFA), 
USA 414 

International Nuclear Fuel Cycle Evaluation 
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— Technologie, Bundesrepublik Deutsch- 
land 357 

— Werkstoffoptimierung 359 

Reaktorhersteller, Welt 139, 141,490 

Reaktorphysik 364 

Reaktorschiffe, s. Kernenergie-Handels- 
schiffe 

Reaktorsicherheit 

- Vergleich Spaltung/Fusion, USA 585, 
586 


Reaktor-Sicherheitsi ission (RSK), 
Bundesrepublik Deutschland 142 

Reaktorstrategien 370 

Reaktortagung 1978, Bundesrepublik 
Deutschland 162, 210, 362 

Reaktortypen, Welt 491 

Reformermaterialien, Bundesrepublik 
Deutschland 339 

Regodola-Kernkraftwerksprojekt, Spa- 
nien 248 

Rehling-Kernkraftwerk (KRL), Bundesrepu- 
blik Deutschland 170, 177 

Remerschen L-Kernkraftwerksprojekt, Lu- 
xemburg 237 

Ringhals-3-Kernkraftwerk, Schweden 240 

Ringhals-4-Kernkraftwerk, Schweden 240 

Risikobegriff, Bundesrepublik Deutsch- 
land 295 


Risikostudie 

- GRS, Bundesrepublik Deutschland 136, 
190 

—- Sicherheitsbehälter, Bundesrepublik 
Deutschland 137 

— Unfallfolgenmodell, Bundesrepublik 
Deutschland 137 


Rißwachst g 359 

Röntgen, Welt 36 

Röntgenbestrahlung 513 
Rowno-1-Kernkraftwerk, Sowjetunion 244 
Rowno-2-Kernkraftwerk, Sowjetunion 244 
Rowno-3-Kernkraftwerk, Sowjetunion 245 
RSK, s. Reaktor-Sicherheitskommission 

flüchtiger radioaktiver Stoffe 


Rüthi-Kernkraftwerksprojekt, Schweiz 243 
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Saint Alban - Saint Maurice-Kernkraftwerks- 
projekt, Frankreich 233 

Saint-Laurent des Eaux B-1-Kernkraftwerk, 
Frankreich 231 

Saint-Laurent des Eaux B-2-Kernkraftwerk, 
Frankreich 231 

Salem-1-Kernkraftwerk, USA 40 

Salzstöcke, Bundesrepublik Deutschland 
336 


Santillän-1-Kernkraftwerksprojekt, Spanien 
248 


Schadstoffbelastung 
- Kraftwerke 524 
— Vergleich Kohle- und Kernkraftwerke 529 


Schadstoffemissionen 

— Brennstoffverbrauch 525 
— Stromerzeugung 525 
Schnellbrüter-Brennelemente 
— Abbrände, Frankreich 448 


Schnellbrüterentwicklung, Bundesrepublik 
Deutschland 509 

deutsch-französische 
448 

Schnelle Brutreaktoren, s. auch Kernkraft- 
werke, Bundesrepublik Deutschland 118, 
509; Großbritannien 29 

- energiepolitische Bedeutung 566 

Kühlkanalblockaden 218 

- Projekte, Welt 584 

Schwachaktive Abfälle, s. auch Radioaktive 
Abfälle, Bundesrepublik Deutschland 
342 

Schwefelsäure-Hybrid-Prozeß, Bundesrepu- 
blik Deutschland 457 

Sch reaktoren (HWR) 

— Arbeitsausnutzung, Welt 180 

— Zeitausnutzung, Welt 181 

Sekundärenergieträger, Bundesrepublik 
Deutschland 397, 453 

Kernenergieanlagen, 
Deutschland 454 

Transportierbarkeit, 
Deutschland 454 

Sensitive Anlagen, Welt 65 

- Exportrichtlinien 570 

- NV-Vertrag 570 

Shippingport-Kernkraftwerk, USA 40 

Siedewasserreaktoren (BWR) 

— Arbeitsausnutzung, Welt 180 

— Vorlaufzeiten, Bundesrepublik Deutsch- 
land 578 

— Zeitausnutzung, Welt 181 

Sievert, Welt 38 

SI-System, Welt 36 

— Basiseinheiten 37 

— Radiologische Größen, Welt 39 

Sizewell-Kernkraftwerk, Großbritannien 24 

Smolensk-1-Kernkraftwerk, Sowjetunion 
245 


Smolensk-2-Kernkraftwerksprojekt, So- 
wjetunion 245 

SNR-2-Schnellbrüterkernk: Bundes- 
republik Deutschland 170, 17 

desrepublik Deutschland 170, 174, r 
510, 566 
Bindungswirkung 569 
Bundeskompetenz 569 
Bundesverfassungsgericht 566 

- Genehmigungsverfahren 509, 566 

— Modifikationsvorschlag 509, 510, 566 

— Oberverwaltungsgericht (OVG) 566 

— Riemer-Vorschläge 509, 510, 567, 589 

SO,-Emission 525 

Soft-Energieflüsse 

— Energiepotential 463 

Soft energy path 461 

Spaltprodukte 

Ausbreitungspfade, 
Deutschland 134 

— Menge, Bundesrepublik Deutschland 
327 

Itstoffe 
- Proliferationsrisiko 351 


Spanien 


Zusammenarbeit 


Bundesrepublik 
Bundesrepublik 


Bundesrepublik 
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Spaltstofisysteme 

— Maximal zulässige 
toren 183 

- Normen 183 

Richtlinien 183 

— Sicherheitsfaktoren 183 

Spaltstoffüberwachung, Welt 459 

Sprödbruch-Prüfverfahren 359 

Sprödbruchtemperatur 358 

SSK, s. Strahlenschutzkommission 

Stade-Kernkraftwerk (KKS), Bundesrepublik 
Deutschland 165, 482 

- Betriebsdiagramm 482 

Stake Ness-Kernkraftwerksprojekt, Groß- 
britannien 235 

Standortvorsorgeplanung, Bundesrepublik 
Deutschland 22 

Stein/St. Pantaleon-Kernkraftwerksprojekt, 
Österreich 238 

Steinkohle 

- Förderungsmaßnahmen, Bundesrepublik 
Deutschland 117 

Stendal-1-Kernkraftwerk, DDR 227 

Stendal-2-Kernkraftwerk, DDR 227 

Stendal-3-Kernkraftwerk, DDR 227 

Stendal-4-Kernkraftwerk, DDR 227 

STE-Studie, Bundesrepublik Deutschland 
117 

Stillegung kerntechnischer Anlagen, s. auch 
Kernkraftwerke 369 

Strahlenbelastung, 
Deutschland 332, 544 

— beruflich, Bundesrepublik Deutschland 


Multiplikationsfak- 


Bundesrepublik 


— beruflich exponierter Personen 513 
- Gesundheitsrisiko 514 


Strahlenkrebs 513 

Strahlenkrebsrisiko 

- beruflich 517 

Strahlenquellen, umschlossene 

— Ausfuhr, Bundesrepublik Deutschland 
534 

- Einfuhr, 
534 

Strahlenrisiko, s. auch Strahlenbelastung, 

— genetisch 517 

Strahlenschädigung 

- Grenzdosis 513 

— Haut 513 

Strahlenschutz 

— beruflich, Bundesrepublik Deutschland 
513 

Strahlenschutzfragen 369 


Strahlenschutzgesetzgebung 
- Grenzwerte 513 


Strahlenschutzkommission (SSK), Bundes- 
republik Deutschland 142 


Strahlenschutzverordnung 

- Grenzdosen, Bundesrepublik Deutsch- 
land 518 

- Grenzwerte, 
land 86 

Stretch out-Betrieb 

- Brennstoffersparnis 83 

Stromerzeugung, Bundesrepublik Deutsch- 
land 540 

— Schadstoffemissionen 525 


Stromer kosten 370, Bundesrepu- 
blik Deutschland 114; Großbritannien 
598; USA 590 
Brennstoffkostenanteil, Bundesrepublik 
Deutschland 114; Großbritannien 598; 
USA 587, 590 
Entwicklung, Bundesrepublik Deutsch- 
land 114; Großbritannien 598; USA 588 
Kraftwerksarten, USA 590 

— Vergleich nuklear/konventionell, Bundes- 
republik Deutschland 114; USA 590 

Super-Phenix-Kernkraftwerk, Frankreich 
233, 448, 449 

Systemanalyse 

— Energieszenario 2000 393 


Systemanalytische Untersuchungen 371 


Systeme International des Unites (SI), 
s. auch SI-System, Welt 37 


Bundesrepublik Deutschland 


Bundesrepublik Deutsch- 


Technologie-Transter, 
Deutschland 279, 281 

Termoli (Molise)-Kernkraftwerksprojekt, Ita- 
lien 237 

Thermo- und Fluiddynamik 363 

Thorium-Brennelemente 

Wiederaufarbeitung, 
Deutschland 288 

Thorium-Plutonium-Core 510 

Thorium-Uran-Zyklus 349 

Thorium-Vorräte 

— Länder 187 

— Mengen, Welt 187 

Thorium-Zyklus 510 

THTR-300-Kernkraftwerk, Bundesrepublik 

Deutschland 170, 173, 411 

Bauerfahrungen 291 

Bauzeit 291 

Fertigung 291 

Genehmigungsverfahren 291, 292 

Montage 

nachträgliche Sicherheitsanforderungen 

293 

— Teilerrichtungsgenehmigungen 292 


Bundesrepublik 


Bundesrepublik 


Tieflagerung 
- Erdgeschichte, Bundesrepublik Deutsch- 


land 
- radioaktiver Abfälle, Bundesrepublik 


Deutschland 44, 335, 342 
— Salzformation, Bundesrepublik Deutsch- 
land 336 


Tihange-2-Kernkraftwerk, Belgien 225 
Tihange-3-Kernkraftwerk, Belgien 226 
Tokai Mura-Kernkraftwerk, Japan 24 


Tokamak-Einschließungsexperiment 
- Konfiguration, Großbritannien 458 


Torness Point-Kernkraftwerksprojekt, Groß- 
britannien 235 


Trawsfynydd-Kernkraftwerk, Großbritannien 
24 


Tricastin-1-Kernkraftwerk, Frankreich 230 
Tricastin-2-Kernkraftwerk, Frankreich 230 
Tricastin-3-Kernkraftwerk, Frankreich 230 
Tricastin-4-Kernkraftwerk, Frankreich 230 
Trillo-1-Kernkraftwerk, Spanien 247 
Tritium 330, 522 

- Markt 523 

- Preis 523 

Troitsk-Kernkraftwerk, Sowjetunion 244 
Sowjetunion 


Tschernobyl-2-Kernkraftwerk, Sowjetunion 
245 


Tschernobyl-3-Kernkraftwerksprojekt, So- 
wjetunion 245 

Tschernobyl-4-Kernkraftwerksprojekt, So- 
wjetunion 245 

Tulinerfeld-Kernkraftwerk, Österreich 238, 
325, 565 


TVO-1-Kernkraftwerk, Finnland 227 
TVO-2-Kernkraftwerk, Finnland 227 


Uentrop, s. THTR-300 

UKAEA, s. United Kingdom Atomic Energy 
Authority 

Umwelt 

- Kraftwerke 524 

Umweltpolitik, Europa 371 

Umweltschutzverbände, 
Deutschland 22 

United Kingdom Atomic Energy Authority 
(UKAEA), Großbritannien 27 

Unterirdische Bauweise 

-— BMI-Studien, Bundesrepublik Deutsch- 
land 127, 129 

Unterweser-Kernkraftwerk (KKU), Bundesre- 
publik Deutschland 165, 167, 170 

U-Pu-/Th-U-Mischzyklus 350 

Uran 

- Produktionskapazitäten, Welt 188 


Bundesrepublik 


| 
248 
513 


Uran-233 511 

Uranabkommen 

— Verhandlungen, Europa 273; USA 273 

Urananreicherung 

— Weltbedarf bis 2000 597 

— Zentrifugen, Niederlande 72 

Ura eicherungsanlagen, Großbritannien 
72; Niederlande 72 

Uranbedarf, Welt 68, 186, 187 

— Prognose, Welt 187 

Uran-Plutonium-Zyklus 348, 510 

Uranproduktion, Welt 186 

— Aufwendungen, Welt 188 

- Kapazität, Welt 188 

-— Länder 188 

Uranreserven, Welt 71, 186 

Uran-Thorium-Brennstoffzyklus, Bundesre- 
publik Deutschland 412 


V-1-Kernkraftwerk, Tschechoslowakei 248 
V-2-Kernkraftwerk, Tschechoslowakei 249 


V-3-Kernkraftwerksprojek, Tschechoslo- 
wakei 249 


VA, s. Verifikationsabkommen 

Vahnum-A und -B-Kernkraftwerk, Bundesre- 
publik Deutschland 170, 176 

VAK-Kernkraftwerk, s. Kahl 

Valdecaballeros-1-Kernkraftwerksprojekt, 
Spanien 248 

Valdecaballeros-2-Kernkraftwerksprojekt, 
Spanien 248 

Vandellos-2-Kernkraftwerksprojekt, Spanien 
248 

Vandellos-3-Kernkraftwerksprojekt, Spanien 
248 


Verbandsklage, Bundesrepublik Deutsch- 
land 20 

Verbois-Kernkraftwerksprojekt, 
243 

Verglasung 

— Spaltprodukte, Welt 45 

— Wärmefreisetzung, Welt 45 

Verifikationsabkommen (VA), Welt 572 


Verwaltungsg fahren, Bundesrepu- 
blik Deutschland 18 


— Verbandsbeteiligung, 
Deutschland 20 


Schweiz 


Bundesrepublik 


Vir-Kernkraftwerksprojekt, Jugoslawien 
237 

VK-50-Kernkraftwerk, Sowjetunion 244 

Volksabstimmung 

— Tullnerfeld-Kernkraftwerk, 
reich 325, 565 
orgespannte Behälter, Bundesrepublik 
Deutschland 368 

Vorlaufzeiten 

— Einflußfaktoren, Bundesrepublik Deutsch- 
land 581 

— Entwicklung, Bundesrepublik Deutsch- 
land 124, 579 

— Kernkraftwerke, Bundesrepublik Deutsch- 
land 124, 576 


Öster- 


Wärmemarkt, Bundesrepublik Deutschland 
452 

— Auslastung, Bundesrepublik Deutschland 
453 


Bun- 


— Kernenergie-Versorgungssysteme, 
desrepublik Deutschland 455 

— Leistungsdichte-Struktur, Bundesrepublik 
Deutschland 454 

— Wachstum, Bundesrepublik Deutschland 
453 


Wärmepumpe 462 

Wärmeversorgung 

— Kernenergie, Bundesrepublik Deutschland 
452 


WAES, s. Workshop an Alternative Energy 
Strategies 

WAK (Wiederaufarbeitungsanlage), Bundes- 
republik Deutschland 328, 333, 343 

— Aufarbeitungsleistung 333 

- Personendosisaufnahme 333 

Wasserdampf-Vergasung von Kohle (WKV), 
Bundesrepublik Deutschland 456 

Wasserstoffdurchtritt, Bundesrepublik 
Deutschland 373 

Wasserstoffproduktion 

— Energieflußschema, 
Deutschland 457 

- nuklear, Bundesrepublik Deutschland 
457 


Bundesrepublik 


WEC, s. World Energy Conference 


Weltenergiebedarf 
— Langzeitprognose, Welt 66 


Weltenergiesituation 

— Entwicklungslinien, Welt 70 

Westukraine (Kmelinski)-Kernkraftwerks- 
projekt, Sowjetunion 245 

Wiederaufarbeitung, Welt 366, 596; Bun- 
desrepublik Deutschland 142, 327, 342; 
Großbritannien 250 
Alternativen, Welt 566 
Aufarbeitungsmengen, Welt 329, 597 
Blockschema 331 
Hochtemperaturreaktorbrennstoff, 
desrepublik Deutschland 288 
Maßstabsvergrößerung, Bundesrepublik 
Deutschland 
radioaktive Ableitungen 332 
Thorium-Brennelemente, Bundesrepublik 
Deutschland 288 
Verfahrensfließbild, 
Deutschland 329 

Wiederaufarbeitungsanlagen, Europa s. EU- 
ROCHEMIC; Bundesrepublik Deutschland 
s. WAK; Großbritannien s. Windscale 

— Emissionen 528 

— Rückhaltetechnologien 522 

— Tritiumgewinnung 522 

Wiederaufarbeitungskapazität 

— Bedarf bis 1990, Europa 598 

Windscale-Wiederaufarbeitungsanlage, 
Großbritannien 250 


WKV, s. Wasserdampf-Vergasung von Kohle 

Workshop on Alternative Energy Strategies 
(WAES), Weit 66 

— WAES-Studie 393 


World Energy Conference (WEC) 
- Conservation Commission, Welt 66, 71 


Würgassen-Kernkraftwerk (KWW), Bundes- 
republik Deutschland 165, 483 

— Betriebsdiagramm 483 

WWER-440-Baulinie, Sowjetunion 244 

WWER-1000-Baulinie, Sowjetunion 244 

Wyhl-Kernkraftwerk (KWS-1), Bundesrepu- 
blik Deutschland 170, 173 

Wylfa-Kernkraftwerk, Großbritannien 24 


Bun- 


Bundesrepublik 


Zähbruchanalyse 359 


Zarnowiece-Kernkraftwerksprojekt, Polen 
239 

Zwentendorf-Kernkraftwerk, s. Tullnerfeld- 
Kernkraftwerk 
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Neue Ausgabe 
atw-Jahrbuch 


1979 


Das ‚Jahrbuch der Atomwirtschaft‘ erscheint mit seiner Ausgabe 
1979 im 10. Jahrgang. Es bringt wiederum, wie jedes Jahr, eine 
Übersicht über die wichtigsten Ergebnisse auf dem Gebiet der Kern- 
energie. Der jetzt vorliegende Band, der das Jahr 1978 zusammen- 
faßt, ist im Lichte der anhaltenden Kernenergie-Kontroverse als 
Nachschlagewerk der Kernenergie unentbehrlich geworden. Es gibt 
keine kompaktere Übersicht der Entwicklungen, Daten und Progno- 
sen im deutschen und internationalen Feld der Kernenergie. 

Die sachliche Darstellung, die übersichtliche Gliederung und die 
enorme Fülle des darin enthaltenen Materials haben das atw-Jahr- 
buch zu einer einmaligen Informationsquelle werden lassen. 


Die bewährte Einteilung wurde beibehalten: 


Teil | Perspektiven 
Speziell für das atw-Jahrbuch geschriebene Übersichtsaufsätze und Trendberichte, insbesondere über Kern- 
kraftwerke, Brennstoffkreislauf, Isotopenanwendung usw. 


Teil Il Informationen 

Aus mehr als 50 Ländern weit über 1000 Kurzberichte über die Kernenergieentwicklung im Jahr 1978 Für den 
schnellen Zugriff in alphabetischer Reihenfolge angeordnet und nach Sachgebieten aufgeschlüsselt: Kern- 
kraftwerke - Reaktoren - Nuklearantriebe - Atomprogramme - Wissenschaftspolitik - Finanzierungen - Kosten 
Preise - Organisationen - Brennstoffzyklus - Nuklearmaterialien - Apparate - Komponenten : Meßtechnik 
Regeltechnik - Strahlentechnologie - Radioisotope - Sicherheit - Strahlenschutz - Umwelt - friedliche Kern- 
explosionen - Forschung - Ausbildung - Atomrecht - Genehmigungen - Versicherungen - Internationale 
Abkommen Personalien Unternehmen 


Teil Ill Daten. 

Tabellarische und grafische Angaben, Statistiken und Übersichten über Kernkraftwerke (technische Daten, 
Betriebsergebnisse usw.) : Wirtschaftsdaten zur Kernenergieentwicklung - Kernbrennstoffkreislauf - Nutzung 
radioaktiver Substanzen - Sicherheit und Umwelt - Kernforschung - Öffentliche Ausgaben und Haushalte 
für die Kernenergie 


Sach- und Personenregister mit 2000 Stichworten - 400 Seiten DIN A4, DM 52,— 


Handelsblatt GmbH MA/atw - Postfach 9225 - 4000 Düsseldorf 1 
Ich/Wir bestelle(n) Exemplar(e) 
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